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e-Oftalmo.CBO: um ano de idade! 
e-Oftalmo.CBO: one year old! 
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Com o número quatro da e-Oftalmo.CBO, completamos o primeiro ano de circulação da revista. Uma 
revista absolutamente inovadora, utilizando todas as ferramentas da intemet e os diversos tipos de mídia à nossa 
disposição. É a revista do século XXI, quando a linguagem da internet está cada vez mais difundida e ao alcance de 
todos. Colocando de uma forma mais direta: a e-Oftalmo.CBOé a revista do presente que antecipa o futuro. 

Tal iniciativa só foi possível graças à última diretoria do CBO, a quem agradeço na pessoa do Prof. Dr. 
Milton Ruiz Alves e à excelente equipe de profissionais envolvidos no projeto desta revista eletrônica. Apesar de toda a 
colaboração que temos recebido, ainda existem dificuldades e desafios a serem superados, como seria esperado para 
qualquer revista científica que se inicia. 

Portanto, o ano de 2016 será o ano de consolidação da e-Oftalmo.CBO. Esperamos que, a partir do início 
do próximo ano, todos os autores enviem espontaneamente seus artigos pelo site oficial da revista, o que facilitará em 
muito o processo editorial, e que aumente o número de contribuições em todas as áreas, enriquecendo o conteúdo da 
revista. 

e-Oftalmo.CBO: o futuro das publicações científicas chegou! 
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